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パナソニック電工株式会社住建マーケティング本部 


IH | クッキングトた （ KZ - DMSW 32 P ) ビルトインタイプ 


定栴。仕槎 


寸法は 560 A まで対応可。 


\機器本体前面 



560 : 


4- R 4- R 20 


( 単位 : 



铁扳（異色) 


枠 


12 



PBT + ABS ア□イ樹脂 （ 


11 


PBT (黑色) 


10 


テンレス*フッ素処理 


グリル焼 


9 


铁板（異色〉 


ル受 


ポリカーボネート 


作 板 


ド樹脂（グレー ) 


ミン樹脂（シルパー) 


ガラス 


铁板（グレー 


。排 


SUS 


結晶化力 5 ス 



. 250 V 


3 心 EPj ムキャブライヤケーブル長さ 0 , 7 


( 丰 B) 約 1050 Wffi 当〜 1600 W 3 段 KiSU 
( 自動）的 850 W 相当 ~ 185 OW 


約 340 W 相当 〜1 2 50 W 3 段匿 S 節 


1 2 DW 相当 ~ 300 OW 9 段階調 ®+ 1 沸かし 


( アルミ以外〉約 120 W 相当〜 2500 W 9 房階綢節 
( アルミ）約 150 W 相当〜 2500 W 9 段階調節 


1 8 50W 


1 250 W 直径 140 ram 


ジェントヒー:9一 （ RH ) 


3000 W ifi 径 190 ram 


アルミ以外） 250 0 W アルミ 2500 W 直径 1 90 mm 


加热式コイル （ I 


発熱体 


約 25 。 6 k g ( 付 S 錨は除く ) 


1825 0 X 奥行 354 XS さ 1 20 mm 


寸 


リ ル 


幅 749 X 奥行 577 X 高さ 230 mm ( 0 - クトッブ ® 上《さ 11 ram 


大きさ 

(約） 


5800 W 


¥ ffl 200 V 50/6 QHZ 


定格。仕様 


保 ♦ 搗げ物そり 8 S 自動 OFF ( 左右丨 H) ♦ 空練き自動 OFF ( 丨 H 〉 

H • 鋇なし自動 OFF ( I H) • 切り忘れ自動 OFF ( I H ♦ RH • グリルヒーラー） 

^ ■ 小物自動 OFF(IH 〉 ■ グリル高温自動 OFF ( ジリルヒーヲー〉 

能 • 温虞過昇防止 （ IH) * 受け皿高温自 WOFF ( グリルヒ _ ヲー〉 

※ご推奨コンセント（別途工事）パナソニック電工（株）製：埋込型 WF 363 DB 、 《出型 WK 3630 1 B 
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※し A 寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。 

^2. B 寸法が 80 mm 以上あればパナソニック電工（株）製 （ WK 3630 1 B ) の露出コンセントが使えます。 
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パナソニック電工株式会社住建マーケティング本部 


IHj クッキングヒづ— （ KZ - DMSW 32 P ) ビルトインライブ 


寸法囡（里位 : mm 














































































































